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桂花 (Osmanthus fragrans Lour) 系 木 根 科 木 标 属 植物 ， 以 我 国 西南 部 和 南部 为 其 分 布 中 心 ， 为 园艺 
及 香料 栽培 。 贵 州 有 桂花 1 个 种 及 4 个 变种 。 桂 花 是 我 国 十 大 传统 名 花 之 一 ， 共 淄 谊 具有 浓郁 的 桂花 香 
气 ， 是 食用 及 日 用 化 妆 用 香精 不 可 缺少 的 原料 ， 在 国内 外 均 受 到 青睐 。 关 于 桂花 净 油 化 学 成 分 的 研究 ， 已 
有 一 些 报道 〈 了 成 研 等 ，1993; 父 光裕 等 ，1983; Kaiser et al，1978; Sisido et al/，1966)， 用 超 临 界 CO， 
莘 取 桂花 浸 宫 及 其 净 油 成 分 的 分 析 ， 也 有 报道 〈 施 云海 等 ，1993)， 但 与 我 们 的 实验 有 差异 ， 现 将 我 们 用 
超 临界 CO; 芋 取 的 贵州 产 桂 花 的 两 个 变种 银 桂 (O. fiagrans var. latifoelius Mark) 金 桂 (O. fragrans var. 
thunbergii Mark) 净 油 的 化 学 成 分 分 析 结 果 报 道 如 下 。 


1 材料 与 方法 


1.1 实验 样品 制备 ， ”贵州 湄 谭 采集 的 银 桂 和 金 桂 ， 经 盐 涡 处 理 后 ， 用 自来水 漂洗 ， 再 经 脱水 机 甩 王 ， 
甩 干 样品 用 日 本 AKICO 超 临界 CO, 抽 提 仪 葵 取 。 芋 取 条 件 ， 温 度 38 袜 ， 压 力 140 kg / cm， 气体 流量 3 
L/min， 分 离 压力 40 kg / cm?， 分 离 温 度 25C 。 莱 取 物 用 重量 10~20 倍 的 无 水 乙醇 溶解 ， 于 -SC 下 冷 
却 静 置 过 夜 ， 低 温 减 压 过 滤 ， 再 于 -20 忆 低温 静 置 过 夜 ， 低 瘟 减 压 过 小， 低温 减 压 浓缩 ， 除 去 溶剂 ， 即 得 
浅黄 色 和 黄色 液体 净 油 。 

1.2 分 析 方 法 ” 油 样 直接 作 气 相 色 谱 - 质 谱 分 析 。 仪 器 为 英国 Fison MD-800 型 GC / MS 联 用 仪 ， 数 据 
处 理 使 用 LAB-BASE 系统 。 各 分 离 组 分 〈 峰 ) 的 质谱 数据 ， 首 先 通过 NIH-EPA-MS-DC 计算 机 谱 库 
(美国 国家 标准 局 NBS-LIBARY 进行 检索 ， 并 参考 有 关 文 献 ， 对 各 质谱 图 加 以 确定 ; 应 用 归 一 化 法 计算 
各 化 合 物 〈 峰 ) 的 百 分 含量 。 

1.3 气相 色谱 条 件 色谱 柱 为 SE-54 石英 弹性 毛细 管 柱 ，30 m x0.25 mm; 柱 温 80C ~220C， 程 序 升 
温 3C /min; 进 样 温 度 230C， 进 样 量 0.2 UL， 分 流 比 50 : 1 载 气 He; 柱 前 压 $ 磅 /每 平方 英寸 。 
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1.4 质谱 条 件 ”ET-MS; 离子 源 温度 200C ; 电子 能 量 70 eV; 灯丝 电 流 4.3 A; 扫描 周期 1 s。 


2 结果 与 讨论 


经 色谱 -质谱 联 用 仪 分 析 ， 银 桂 共 检 出 60 个 成 分 ， 鉴 定 出 已 知 化 合 物 58 个 ， 占 净 油 成 分 全 量 的 
97.77%; 金 桂 共 检 出 59 个 成 分 ， 鉴 定 出 已 知 化 合 物 57 个 ， 占 净 油 成 分 全 量 的 91.11%。 从 两 种 桂花 净 油 
鉴定 的 化 合 物 中 ， 仅 有 18 个 比 合 物 与 已 报道 的 相同 ， 而 其 余 的 40 个 成 分 均 为 首次 报道 ( 表 1)。 由 此 说 明 
用 不 同 的 芋 取 方法 ， 所 得 芋 取 物 的 化 学 成 分 也 有 明显 不 同 。 

从 表 1 中 可 看 出 ， 同 一 产地 的 两 种 桂花 变种 ， 即 银 桂 净 油 和 人 金 桂 净 油 的 化 学 成 分 及 其 含量 也 存在 明显 
差异 银 桂 净 油 主要 成 分 为 二 十 碳 三 烯 酸 甲 酯 、4- 卷 基 -p- 紫 罗兰 酮 、 十 六 碳酸 、p- 紫 罗兰 酮 、5- 已 基 
二 和 毛 -2 (3H)- 哮 哺 酮 〈(r- 汪 内 酯 )、 四 所 紫罗兰 酮 等 : 金 桂 净 油 主要 成 分 为 二 十 矶 三 烯 酸 甲 酯 、3- (3 
羟基 丁 基 ) -2，4，4- 三 甲 基 -2- 环 已 烯 -1- 酮 、 十 六 碳酸 、9，12，15- 十 八 碳 三 烯 -1- 醇 等 。 

从 表 中 还 可 看 出 ， 用 超 临 界 CO, 萃取 的 桂花 油 ， 其 成 分 中 所 含 酯 类 、 酮 类 、 醇 类 化 合 物 多 ， 并 且 醛 
类 化 合 物 较 前 人 报道 的 多 。 这 些 化 合 物 对 精油 质量 的 影响 都 比较 大 。 因 此 ， 用 此 法 萃取 的 桂花 油 ， 其 化 学 
成 分 多 ， 香 气 完 全 ， 天 然 感 、 新 鲜 感 好 ， 质 量 远 高 于 用 溶剂 法 位 取 的 桂花 油 。 

表 1 贵州 银 桂 和 金 桂 净 油 的 化 学 成 分 


Table 1 The chemical constituents of the absolute oil from flowers of O. fiagrans var. latifolius 





and O. fiagrans var. thunbergii 








含量 (%) 
编号 化 合 物 扫描 号 content(%) 
peak 银 桂 金 桂 
No compounds scan No O.fagrans var. O. fagrans 
latifolius var. thunbergii 
J 茶 甲 醇 benzyl alcohol 647 0.03 0.17 
2 顺 一 芳 樟 醇 氧 化 物 ( 叶 哺 型 ) trans—Linalool oxide(furanoid) 736 0.14 0.20 
3 反 一 芳 樟 醇 氧化 物 ( 叶 哺 型 ) cis-linalool oxide(furanoid) 773 0.39 0.67 
4 芳 樟 醇 linalool 791 0.97 1.10 
5 葵 乙 醇 phenyl ethyl alcohol 835 0.17 0.20 
6° 对 一 乙 基 茶 酚 4-ethyl phenol 957 0.09 0.94 
7 壬 醇 nonanol 967 0.07 0.03 
8 顺 一 芳 樟 醇 氧化 物 ( 吡 哺 型 ) trans—linalool] oxide(pyranoid) 977 0.19 0.21 
9 反 一 芳 樟 醇 氧 化 物 ( 吡 吐 型 ) cis-linalool oxide(pyranoid) 985 0.80 0.77 
10 丁 酸 3- 已 烯 醇 酯 3—hexenyl butyrate 1010 0.03 0.10 
11” 给 naphthalcne 1028 0.02 0.10 
12 a- 松 油 醇 a-terpineol 1037 0.03 0.04 
13” 2，3-- 二 氧 茶 并 叶 喃 2,3-dihydro bonzofuran 1096 0.44 
14 二 氮 葛 缕 酮 dihydrocarvone 1120 0.02 0.02 
15” 乙酸 芳 樟 酯 linalyl acotate 1191 0.09 0.08 
16* 2 1234 0.58 0.32 
17” 4- 乙 基 -2- 甲 氧 基 茶 酚 4-Ethy 1-2-methoxy phenol `' 1266 0.02 0.04 
18° 1- 甲 基 莹 1-methyl naphthalene 1322 0.10 0.11 
19” 了 丁 酸 芳 樟 酯 linalyl butyrate 1419 1.66 3.78 
20 顺 -2;,6- 二 甲 基 -1,5,7 辛 三 烯 -3- 醇 cis-2.6-dimethyl-1.5,7-octatrien-3-ol 1439 0.97 0.98 


21 反 -2,6- 二 甲 基 -1,5,7- 辛 三 烯 -3- 醇 。 trans-2.6-dimethyl-1.5.6-octatricn-1-ol 1459 3.01 0.85 
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续 表 1 
22” 乙酸 x- 紫 罗兰 醇 酯 & -lonol acetate 1543 0.13 0.06 
23" 2- 乙 烯 基 蔡 2—ethenyl naphthalene 1549 0.60 0.10 
2 4-(2,6,6- 三 甲 基 -1- 环 已 烯 -1- 4-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexe a Gs 0 
基 )-3- 丁 烯 -2- 醇 n—1—yl)-3—buten—2—ol 
25 x- 紫 罗兰 酮 & -lonone 1676 0.36 0.40 
26 8- 二 氧 紫罗兰 酮 Pb-dihydro ionone 1705 1.37 1.28 
27” 四 和 氧 紫 罗兰 酮 tetrahydro ionone 1726 3.80 1.61 
8 1,3,7,7- 四 甲 基 -9- 氧 代 -2- 氧 化 1,3,7,7-Tetramethyl-9-oxo~2-0 1 i Dfé 
双环 4,4,0 癸 -5-- 烯 xabicyclo 4,4,0dec-5-ene 
29* 5- 已 基 二 氧 -2(3H)- 呐 哺 酮 ()- 癸 内 脂 ) 5-Hexyldihydro-2(3H0 -furanone(?-docaiactane) 1777 4.67 1.17 
30 8- 此 罗兰 酮 Bb -lonone 1833 4.77 3.17 
31” ”二 荣 并 哮 喃 dibenzofuran 1917 0.30 0.08 
32* 3,7- 环 氧 -2- 亚 甲 基 -6- 甲 基 辛 -6- 燃 -1- 醋 3,7-epoxy-2-methylene-6-methyloct- 6-en-1-al 2044 1.38 0.99 
33” 2.6- 二 甲 氧 基 -4-(2- 丙 烯 基 ) 苯 酚 2,6-dimethoxy-4-(2-propenyD)phenol 2115 0.40 0.16 
34 ”y- 紫 罗兰 本 y -lonone 2157 0.33 0.26 
35° 4-(3-- 羟 基 1- 丁 烯 基 )-3,5,5- 三 4-G-hydroxy-1-butenyD-3,5.5 i es a 
甲 基 -2- 环 已 烯 -1- 酮 —trimethyl-2—cyclohexen-—1-one 
36 4- 羟 基 - 有 紫罗兰 酮 4-hydroxy- 有 -ionone 2292 9.88 3.29 
37” 3- 羟基 -7.8- 二 所 -8- 此 罗兰 醇 3-Hydroxy-7,8-dihydro-p-ionol 2343 2.79 0.99 
38 6,7- 脱 氧 -7.8- 二 氧 -3- 氧 代 -u- 柴 罗兰 醇 6,.7-dehydro-7,8-dihydro-3-oxo-a -ionol 2396 1.30 4.07 
on 3-(3- 羟 基 丁 基 )-2,4,4- 三 甲 基 3(-3-hydroxybuty])-2,4,4-trime 2 A 这 声 
-2- 环 已 烯 -1- 酮 thyl-2-cyclohexen-1-one 
40” “十 六 碳 醛 hexadecanal 2602 0.14 0.04 
41 6,10,14- 三 甲 基 -2- 十 五 烷 酮 6,10,14-trimethyl-2-pentadecanone 2665 0.26 0.10 
42” 十 六 碳 三 烯 酸 甲 酯 Imethyl hexadecatrienoate 2765 0.10 0.02 
43 二 十 碳 烷 eicosane 2778 0.08 0.02 
44" 环 十 七 碳 醇 cycloheptadecanol 2822 0.06 0.03 
45 六 碳酸 甲 酯 methyl hexadecanoate 2834 0.15 0.12 
46 十 六 碳酸 hexadecanoic acid 2945 9.92 9.33 
47” 2- 甲 基 十 六 碳酸 甲 酯 methly 2-methylhexadecanoate 2992 0.56 0.69 
48 十 八 醚 octadecanal 3065 1.40 0.25 
49， (E,E,E)-3,7,11,15- 四 甲 基 十 六 碳 (E.E,E)3,7,11,15-Tetramethylhex 3099 0.59 0.13 
一 1,3,6,10,14 一 五 烯 adeca—1,3,6,10,14—pentaene 
50° 十 八 碳 三 烯 酸 甲 酯 Imethyl octadecatrienoate 3296 0.45 0.38 
51° 二 十 二 烷烃 docosane 3335 0.16 
52 二 十 碳 三 燃 酸 甲 酯 methyl eicosatlrienoate 3501 30.12 31.67 
53 9,12,15, 一 十 八 磋 三 烯 -1- 醇 9,12,15—octadecatrien—1—ol 3537 4.32 4.79 
54” 二 十 一 碳 醋 heneicosanal 3757 0.14 0.10 
55” 9- 二 十 三 碳 烯 9-tricosene 3984 0.12 
56 二 十 三 碳 烷 tricosane 4121 0.71 0.71 
57” 4.8,12.16- 四 甲 基 十 七 烷 -4- 交 酯 4.8.12,16-~tetramethylheptadecan-4-olide 4452 0.16 
58” 二 十 四 碳 燃 tetracosene 4573 0.26 
注 ， “与 已 有 文献 报道 不 同 
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